Bloque	Nitrog	Riego	Rend
1	0	Bajo	55
1	100	Bajo	69
1	50	Bajo	62
1	0	Alto	71
1	100	Alto	78
1	50	Alto	77
2	100	Alto	81
2	0	Alto	77
2	50	Alto	79
2	100	Bajo	77
2	0	Bajo	63
2	50	Bajo	66
3	50	Bajo	70
3	100	Bajo	79
3	0	Bajo	63
3	50	Alto	78
3	100	Alto	80
3	0	Alto	77
4	100	Bajo	76
4	50	Bajo	66
4	0	Bajo	65
4	100	Alto	79
4	50	Alto	76
4	0	Alto	75